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柄 度 や 安定 性 を 高め る 7 た め に は 尼 重 な 設計 な 設計 が 必要 
- っ 
論理 回 路 を 動作 させ る た め に 必須 の , クロ ッ ク に 注目 し ます . 基準 クロ ッ ク 
を 発生 させ る 部 品 と し て , CPU ボー ド や FPGA ボー ド で は 水量 発振 子 (ある い 
は 水量 発振器 ) が よく 使わ れ て いま す . そこ で 水量 発振 子 の 発振 の 原理 や 回 
時 設計 。 プリ ント 量 板 と の マッ チン グ の と り 方 な ど を 具体 的 に 紹介 し ます . 


記 小 融 本 度 水 唱 ア パイ ス を 実現 する 最新 技術 
小型 化 を 実現 する 製造 プロ セス を 理解 し よう 
宮澤 輝久 


水晶 振動 子 と 水晶 発振 回 路 の し くみ 
水晶 振動 子 の 特性 を 十分 に 引き 出す 発振 回 路 の し くみ を 理解 する 
章 野 淳 
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所 重子 の 内 部 本 人 和製 方 法 
表面 容 装 型 水晶 振動 子 内 部 構造 と 従来 品 (リー ド 型 ) と の 比較 
章 野 浪 


実際 の 基板 で の マッ チン グ 周 渡 数 の 評価 の し か た 
基板 の 容量 測定 機 の 構成 と 実測 例 
猪瀬 太一 


水晶 発 苦 器 の 選び 方 ・ 便 い 方 
回 路 と の マッ チン グ が 必要 な い 水 遇 発振器 
岡 学 
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